d 

imensions 

N° 

BRIQUE 

Long 

larg 

hauteur 

SU  (m2) 

Q=1/SU 

(Unite) 

Q=1/SU 

(Unite) 

1 

Brique  T12 

a plat 

b 

□CD 

rtti 

□□□ 

30 

20 

15 

0,045 

22,222 

22 

2 

sur  chant 

nno\ 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

30 

15 

20 

0,06 

16,667 

17 

3 

Brique  Platriere 

sur  chant 

30 

6 

20 

0,06 

16,667 

17 

4 

Brique  a 6 
troues 

a plat 

22 

10 

6 

0,0132 

75,758 

76 

5 

sur  chant 

22 

6 

10 

0,022 

45,455 

45 

